TENSIONI E CORRENTI ■ Correnle anodica generate 50 mA Sul primo condensaiore di liliro: 310 voli 


TENSIONI IN VOLT 

Valvola 

I 

FXH4 

Valvola 

11 

WE13 

Valvola 

UI 

WE55 

Tensione anodica 

270 

260 

2 X 300 — 

Tensione gr. schenno 

75 

270 

_ 

Tensione griglia piiota 

• 1,6 

-6,5 

— 

Tensione anodo osc. 

105 

20 
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